Mgr ANDRZEJ 


BIELECKI 


artysta-Spiewak 
zmarł w 51 roku życia dnia 26 czerwca 1959 roku w Nowym Jorku. 


Za spokój Jego duszy odprawione zostaną 


w piątek dnia 2-go października 1959 r. o godzinie d-mej rano 
w kościele św. Piotra i Pawła oraz w sobotę 3 października br. 
o godzinie 19-tej w kościele O.O. Franciszkanów w Krakowie 
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o caym zawiadamia 
Rodzina. 
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